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f 系外持出厳 LU 1 は疥定位 K に m して下さい） 

PX-RA32 は、 palcomPX-7 または他社 MSX パソコン （32K) の RAM 容量を、 64K 
に拡張するための 32KRAM カートリツジです。 


MSX RAM カートリツジ 

PX-RA3S 
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I • 仕様 • その他 


メモリ容量 ：32 KB 

実装アドレス： 0000 H — 7 FFFH 

動作周囲温度： 5〜35て 

外形寸法 ：丨丨〇(幅）父丨7(奥行）父70(高さ）麵 


_この RAM カートリツジは、精密な部品でできています。特に、 
端子部は静電気や汚れをきらいますので、手にふれたり、薬 
液やゴミなどが付かないよう、取扱いや保管には十分注意し 
てください。 


ご注意 


•他社 MSX バソコン （32 K システム）でご使用になる場合は、機 
種によって使用法が異なります。 



I スロットの装置で使用する場合 2スロットの装置で使用する場合 


•カートリツジの抜き差しは、必ずコンピュータの電源を切つ 
てから行なってください。 


接続のしかた 

• PX -7 本体の電源を切ってから、前面または後面のスロツトに、 
カートリツジの丸六部が上面右側になるようにして、しっか 
り差し込んで、電源を入れてください。 


2. ブロックダイヤグラム 

CAS 生成ブロック 

BCD to DECIMAL 
DECODER + ? V MULTIPLEXER 

i 1 n; hc4 



端 

信号名 



IC 1 : 74LS00 
IC 2 : 74 LS74 
I C 3 : 74 LS42 
IC4,5 : 74LS157 


RAM BLOCK 

























回路概要 

MPX 倌号生成回路 




RFSH サイクル以外のメモリーリクエスト畤 MERQ — L 後の CLOCK 立上りから 
MERQ — H までの WMPXL とする。 


アドレス MPX 回路 
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IC4,5 74LS157 (MULTIPLEXER ) 
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ロウアトレス 


3 ラ厶アドレス^ 


MPX 倌号に従って、 RAM の A 1 〜 A 6 鳙子に加わる 
ァドレス信号を上表のように切渙る。 
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製修 PX - F 5 A 3 S 


総合回路図 


I C 3 : RAM セレクト回路 


^-^ dY 7 
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_5 Sl_TS し 
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6 RFSH 


12 MERQ 
<3 WR _ 
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M7 f A9 
M8 f AI5 
fl9 f AM 
[20 [ A10 
L21 l" A7 
[22 f A6 

に 23 f: Af2 
f24 f A 8 

25 A14 
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27 A I 

28 AO 

29 A3 

30 A 2 
3f A5 

32 A 4 

33 OJ_ 

34 DO 

35 03 

36 02 

37 D5 

38 D4 

39 D7 

40 D6 
4< GND 

[42 f CLOCK 
43 GND 
|44 I* SW1 
T + 5V 
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I C 4 ? IC 5 


アドレス 
マルチプレクサ 





CLR 5 
CK 0 一 

D _ 0 
PR 

W f Vcc 
_ 41 14 


1. 抵坑器 
単位： 0 
定格電力： 1/4 W , 

杵容差：±5% 

2, コンデンサ 

単位：指示のないものは u F , p=pF 
表示：容量®/耐圧指示のない耐圧は 50 V 
但し,電解コンデンサーは除く 


3. 電圧 

^|：直流電圧 (VI 


その他 

矢印+は信号ルートを示す 
△印は指定部品を必ず使用する 


IC 1- IC 2 ： 
マルチブレックス 
発生回路 


ICI 74 LS 00 

102 74 LS 74 

IC 3 74し S 42 

IC 4 t 5 74し S 丨57 


■ C 6 〜9 M 5 M 4416 P - I 5 


I C 6 〜丨 C 9 : RAM 
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